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    Дарья Дятлова

    Я такая лапочка, я такая краля!


        Пролог
      
- Жить тебе, Шурка, осталось полгода! – снится мне моя бабуля, которая тычет в меня скрюченным пальчиком. – Давай все дела здесь заканчивай, я тебя жду!
С немым криком села на кровати… дыхание учащённое, вся в холодном поту…
Бабка Акулина просто так не приснится, она у нас знахарка была, всё, что людям говорила, всё сбывалось…
Мне уже два раза снилась, и что оба раза сказала, то и сбылось… один раз я телевизор выиграла, а второй раз ногу сломала…
Мне полгода осталось? Да как же так, ведь не пожила ещё совсем…
- О, проснулась? – Егор сидел перед телевизором, закинув ноги на журнальный столик, на котором стояли пять банок пива, и чавкал солёными чипсами. – Давай, булочка, поесть что-нибудь приготовь, да пошевеливай своей толстой задницей! А да… там моей маман денег переведи, просила.
И тут я как будто проснулась окончательно… что я делаю… как я живу… я так больше не хочу!
Если полгода осталось, значит меняю в своей жизни всё!
- Живу, как хочу!
- Одеваю, что хочу!
- Езжу, куда хочу!
- И сплю с кем хочу!
Смотрю на этого недо-мужика, который уже год на моей шее сидит, да ещё и с мамой своей той ещё свекрокоброй…, слава богу, пока ещё будущей.
- Знаешь, что Егорка? – даже голову в мою сторону не повернул. - А не убраться ли тебе отсюда в квартиру своей мамаши? Надоел ты мне хуже пареной репы.
Сгребаю всё пиво в пакет, который валялся тут же, хватаю его за шкварник, благо комплекция позволяет, и выставляю за дверь прямо в одних трусах!
Ничего, мне можно… у меня полгода осталось!



        Глава 1
      
И так на душе почему-то легко стало! Ну сколько можно? Год знакомы, а работал только первые две недели!
То работа слишком простая для умного Егора! То Егор слишком умный для работы! А я жалею, бедный, себя найти не может… и пашу, как лошадь на двух работах, содержа это лежачее пятно на диване и ещё его мамашу, у которой аппетиты стали расти не по дням, а по часам…
- Шурка открой! – кричит Егор за дверью на весь подъезд. – Открой говорю! Сейчас дверь вышибу! Я ведь и обидеться могу! Кому ты потом такая нужна будешь?
Ну да, я же забыла, я толстая, неповоротливая и жиробасина…
Кому нужна буду?! Себе! Себе любимой нужна буду!
- Не впущу больше, домой иди! – крикнула и пошла на кухню…
- Так я же в одних трусах! – а да… но в квартиру я его впускать больше не собираюсь!
- Я с балкона вещи твои скину, лови иди!
- Ты что совсем с ума сошла? – тишина, а потом нежно. – Саш, ну ты чего, малыш, я же люблю тебя… ты же моя пышечка, ты же мой сладенький пончик… как раз завтра хотел тебе предложение сделать… впусти, любимая…
Любимая? А где же… ну ладно, сейчас разговор не об этом!
- Иди, больше я тебе не верю и лучше от меня подальше держись!
Собрала его вещи в охапку и просто скинула с балкона! И мне совершенно всё равно, кто что подумает! Это моя жизнь и прожить сколько мне осталось я хочу так, как я хочу!
Хочется рассмеяться! Такое ощущение, что я от ненужного балласта избавилась…
Каждый день одно и то же… приползёшь с работы, оно на диване лежит, на столике как ел, так и оставил, в раковине полно грязной посуды, кругом то носки валяются, то штаны… и постоянно жрать просит, куда только в него столько входит…
Терпела, успокаивала себя… ну ладно, ну бывает…, сейчас на работу устроится, будет за собой следить, валяться на диване будет некогда…
Да и любит же он меня такую… большую… что-то очереди из мужиков не было, один он на мои прелести позарился…
Иду в спальню и просто скидываю с себя всё! Стою перед большим зеркалом, разглядываю себя, поворачиваясь туда-сюда.
Ну а что… не так всё и страшно… да, не худышка… совсем не худышка…  да, бёдра слишком крутоваты…, я бы даже сказала слишком-слишком… да, высокого роста…, ну тут уж я не виновата, родители наградили…, но зато талию всё-таки видно… булки не висят… и груди - шикарная пятёрочка!
Не женщина, мечта! Бабуля сегодня своим предсказанием мне как будто глаза открыла… так, как я жила, так жить больше нельзя!
Надо же себя любить! Надо же себя ценить в конце концов!
Годы идут, тридцатник светит не за горами, а у меня ни мужа нормального, ни детей…
На счету деньги лежат, квартиру попросторнее хотела купить, замуж за Егора выйти и деток нарожать… не судьба, видимо… ну и зачем их хранить тогда…
Первым делом достаю с верхней полки шкафа два больших пакета со своими любимыми вещами… видите ли Егору не нравилось, как я одеваюсь, слишком броско, слишком ярко…, и как я могла на такое согласиться, не пойму…, в угоду ему от своих любимых вещей отказаться…
Выуживаю рыжее платье из тонкого кашемира с рваными концами по подолу… ныряю в него и чувствую каждой клеточкой, как оно ползёт по моему телу, вызывая в нём такие ощущения, которых я была лишена в своих серых шмотках последний год…
Прикрываю от удовольствия глаза… наконец-то я вернулась… и мне это очень нравится!
Кстати, про серые шмотки…
Может я завтра и пожалею об этом, но сейчас я всё выкидывала с полок… правда мне осталось полгода или нет, но я теперь буду жить по своим правилам… буду радоваться каждому дню, каждому мгновению…
Без сил упала на кровать… в голове полный раз драйв, я или с ума сошла или действительно устала быть жертвой…
Вечно всем обязанной и ответственной!
Живу одним днём… у меня для этого всё есть!
Беру большие пакеты и складываю туда и свои, ненужные теперь вещи, и оставшиеся вещи Егора, тащу их к входной двери.
С глаз долой, из сердца вон…
Утомилась, перетаскав все пакеты… как мы себе усложняем жизнь вот этим скоплением ненужных вещей, ненужных людей, ненужных эмоций…
Налив себе бокал чая присаживаюсь за стол и просто смотрю на красивый рисунок на скатерти…
О плохом думать не хочу… вообще сейчас ни о чём думать не хочу… мне просто нужно переночевать с этой реальностью, просто принять…
Бабка Акулина просто так тревожить не будет, значит и правда меня ждут большие перемены… очень большие…
- Чего тебе ещё? – телефон трезвонит, Егор.
- Зай…, ну зай… ну ты успокоилась? – молчу, этот человек мне больше не интересен, мне уже давно мысль покоя не давала, что меня нагло используют, а что неплохо мальчик пристроился, сидит на всём готовом, проблем никаких нет, откуда что берётся его не касается, его дело пару раз в неделю присунуть толстушке, чтобы довольная всегда была и не возмущалась…, да последнее время и с этим перебои были, раз в месяц и то, если у полового гиганта голова не болела. – Можно я вернусь? Ну не нравится тебе, что я пиво каждый день пью, ну и не буду я больше его пить…
Молчу, не хочу ему ничего говорить, ничего доказывать…
- Ну если не успокоилась, я пару дней у мамы поживу… только ты это… денег вышли, нам же питаться чем-то надо…
Нет ну вы посмотрите, какая хамская наглость… Саш, ты что не замечала этого раньше?
- Да зачем же тебе такие жертвы, пей своё пиво любимое, - Егор даже засмеялся от удовольствия. – Только пусть тебе его оплачивает другая дура! И маме скажи пусть на работу устраивается, от меня вы больше ни копейки не получите.
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      Утром проснулась ещё до рассвета, как всегда, по привычке…

      Но сегодня мне спешить некуда, я с утра только бокал чая выпиваю, а вставала раньше, чтобы «милому своему» еды на целый день наготовить, Егорка повкуснее любил, борщом его не прельстишь, ему что получше подавай, причём то, что сготовлено на обед вечером он есть не будет.

      - Я привык к свежей пище, учти это навсегда, - любил говорить он, уплетая пельмени. – Для чего мне женщина рядом?

      Ну да, женщина рядом ему нужна, чтобы деньги зарабатывала, да побольше и ублажала этого лентяя…

      Отвязалась и слава богу…

      Хорошо, что про деньги на счёте не сказала, иначе там бы уже ничего не было, Егор мог без мыла в одно место залезть, язык подвешен хорошо был у парня, лесть его второе имя.

      Просто он последнее время настолько уже уверен был, что я никуда не денусь, что и не напрягался сильно… зачем, эта жирная корова уже с руки его ела, так он думал и к бабке не ходи…

      Ну так просчитался ты, милок! Эта жирная корова себя таковой не считает!

      Да, не худышка! Но пусть молча завидуют! Я себе нравлюсь, и даже очень… просто немного лоска нужно навести на мою шикарную фигуру и отдохнуть, чего я уже очень давно не делала.

      Блин, как же хорошо быть свободной! Потянулась от души, до хруста в суставах… и засмеялась… громко, от души… это нервное?

      Ну что вперёд! Нас ждут великие дела!

      Бодренько слетаю с постели… зарядка, душ, завтрак и Александра Гордеева к новой жизни готова!

      Яркий сарафан, грудь в меру прикрыта, а что мне прятать такую красоту, босоножки в тон…

      Покрутилась перед зеркалом в прихожей и показала своему отражению большой палец, ну красотка же!

      Я такая лапочка, я такая краля!

      Бабка Акулина мне полгода напророчила, а я радуюсь, как будто лотерею выиграла!

      Поеду по магазинам пробегусь, подруг проведаю, в кои-то веки свободное время появилось.

      У меня такие планы!

      Ещё раз улыбнулась себе в зеркало, схватила сумочку и на выход…

      Лифт как раз спускался сверху, не глядя, ныряю в раскрывшиеся двери и нажимаю первый этаж.

      Только бы машинку мою, как вчера, не заблокировали…, какой-то умник машину поперёк поставил, пришлось на автобусе до работы добираться, времени не было ждать.

      Сегодня я радости такой ему не доставлю, времени у меня теперь достаточно!

      - Сашка, ну наконец-то, я уже устал тебя здесь ждать, - Егор сидел на лавочке перед подъездом и, увидев меня, сразу вскочил и протянул букет ромашек, подозрительно похожих на те, что росли на клумбе у парковки. – Это тебе любимая моя.

      Я так и думала, что он не отстанет, ну кто же тёпленькое место так просто отдаст…

      - Егор, ты зря напрягался, - цветы не беру, никогда не дарил, а тут как жаренным запахло, принёс. – Я вчера тебе всё сказала, между нами, всё кончено и не ходи сюда больше, это бесполезно, я своего решения не изменю.

      - Ну булочка моя…

      - Я не булочка, не пончик, не корова… не отстанешь, пожалеешь!

      - Я вижу ты ещё злишься, я лучше позже приду, я вот на работу иду устраиваться, меня позвали, теперь можешь со второй работы уволиться, я же тоже зарплату приносить буду.

      - Рада за тебя, - я сейчас от счастья расплачусь, год ждала этих слов, а сейчас уже поздно, дорогой, твой поезд тю-тю, ушёл.

      Обхожу его и спешу к своей машине, чувствуя, как сверлит меня недобрым взглядом…

      Слушайте, ну это уже даже не смешно, стою перед своей ласточкой и вижу, что вчерашний чёрный джип также закрывает мне выезд… наглость просто запредельная!

      Обхожу этого чёрного монстра кругом, может номер телефона где-нибудь есть… нет, зачем телефон оставлять, мне же нормально, а что другие мучаться будут, меня это не касается.

      Сейчас как взяла бы кирпич, да как треснула по лобовому…, но понимаю, что за это и получить можно легко.

      Вместо этого стучу сильно кулаком по капоту, молчит зараза…, по крылу…, колесо пнула… во, сигнализация включилась… сейчас посмотрим на этого смертника.

      - Ну! Слушаю вас очень внимательно, - машина пару раз пикнула и замолчала.

      Развернулась и уставилась на… мама дорогая… у меня голос пропал от вида этого потрясного мужчинки, который смотрел на меня с понимающей улыбкой. Точно знает, как действует на женский пол, котяра.

      - Вы уже второй день машину мою блокируете!

      - Так это ваша машинка? – и глянул так на мою ласточку, как будто там букашка стояла. – Милая барышня, а вы что читать не умеете, там же написано «место выкуплено».

      Вот гад, всё настроение с утра испортил.

      Еле сдержалась, чтобы не нагрубить, ничего я ещё отыграюсь. Сколько лет в этом доме живу, ещё ни разу не слышала, чтобы парковочное место было выкуплено.

      Жду, когда освободит мне проезд, сдаю на машине задом и рву с места, глянув на него так, чтобы довольная ухмылка с лица сползла. Пусть ему стыдно будет… хоть чуть-чуть…, но уже точно знаю, что это не про этого мужчину, уверен в себе просто до фанатизма!

      Не хочу себе день портить, и, выдохнув глубоко пару раз, включаю на всю громкость стереосистему.

      Спокойно, Шура, спокойно… жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на вот таких… себе дороже обойдётся.

      - Ну как же так, Александра, вы же вчера даже и не помышляли об увольнении, - ну понятно, что шеф расстроился, я очень ценный работник, но… так надо.

      - Да я и сама уходить не хочу, но обстоятельства…, я даже две недели не смогу отработать, мне срочно нужно уехать, - посвящать я никого не собираюсь в причину своего увольнения… кому скажи, что бабка приснилась и сказала, что мне жить полгода осталось, люди как на больную на всю голову смотреть будут, им же не понять, они бабку Акулину не знали. – По собственному желанию…

      - Хорошо, Александра…, но знай, если надумаешь обратно, я тебя с удовольствием приму, - ну ценят меня, что уж тут поделать. – Я сейчас распоряжусь, чтобы тебе остаток денег на карту перевели.

      - Спасибо, Сергей Михайлович, было приятно у вас трудиться.

      Забежала к коллегам в свой отдел, конечно, расстроились… коллектив у нас классный подобрался, жаль с ними расставаться…

      - Шур, ну ты хоть не теряйся, заходи иногда или звони, - скучать по ним буду, хорошие все…

      Ухожу из офиса с чувством потери…, но так сейчас надо…, может быть и вернусь ещё…, если выяснится, что бабуля пошутила…

      - Саш, мы уже на нашем месте, - милые мои подружки, как всегда скорые на подъём, один звонок и они уже ждут меня на нашем месте. – Ждём!

      - Еду! – как давно мы не виделись, я уже и не вспомню, Егору не нравились наши посиделки.

      - Ты уже почти замужем, и нечего по всяким увеселительным заведениям мотаться, - всегда говорил он… - Я же тебя дома жду.

      Вот так мы друзей и теряем… в угоду своим вторым половинкам, но не всегда это ценится и не всегда это правильно…, отдушина всё равно должна быть, а подруги – это она и есть…, иногда и выговориться нужно, и похвастаться, и просто пообщаться.

      Ну сейчас мы душу оторвём, за всё время пока не виделись наговоримся!

      Внимательно слежу за дорогой, движение очень интенсивное, каждый норовит вперёд тебя залезть…

      В сумочке на соседнем сидении надрывается телефон… ну еду я, еду…

      - Алло, - пришлось вслепую пошарить в сумочке, не отрываясь от дороги.

      - Сашенька, это баба Оля, соседка твоя… тут к тебе в квартиру женщина какая-то зашла, я просто её тут раньше не видела, а сейчас столько мошенников… ты дома или муж твой?

      В шоке от услышанного, благодарю бабушку и резко сворачиваю в ближайший поворот…, что ещё за женщина и что ей в моей квартире нужно?

      - Марин, я домой еду, у меня там форсмажор, - звоню, чтобы предупредить, чтобы не ждали и отключаю звонок, спешить нужно.

      Хорошо, что кафе наше в трёх кварталах от моего дома, поэтому через пятнадцать минут я уже паркую свою машину прямо перед чёрным джипом, перекрывая ему выезд… сам напросился, и, нажав на сигнализацию, бегу в подъезд.

      - Вы? – мать Егора в своей квартире я увидеть вообще не ожидала…, она у меня ни разу и не была… или была? – Вы что тут делаете?

      Она даже не смутилась, что её в чужом доме застали, из чего я сделала вывод, что она здесь бывала и не раз, почему её баба Оля не видела… странно…

      - Я с тобой пришла поговорить, Александра! Я думала ты дома, у тебя же сегодня выходной, но, когда ты не открыла, я решила тебя тут подождать, чтобы второй раз сюда не идти, далековато.

      - Ключи у вас от моей квартиры как оказались, Егор свои здесь оставил, - вернее не оставил, а я их ему не дала, когда его вещи с балкона выкидывала.

      - Ну разве сейчас это так важно откуда у меня ключи…  ну дубликат сделала, что это преступление что ли? – что она несёт… дубликат сделала… зачем… - Ты должна позвать Егора домой, извиниться перед ним, он очень страдает, Саша, мой мальчик любит тебя.

      Молчу в глубоком шоке и жду, что же дальше будет.

      - И вообще, у меня своя жизнь и мой Коля не хочет, чтобы мой сын с нами жил…, пусти его обратно, а?

      Я сейчас просто лопну от смеха или от шока… её сожитель Коля не желает, чтобы Егор вернулся в родительскую квартиру… мир сошёл с ума…



      
    

     
        Глава 3
      

      
      - Антонина…, забыла, как вас по отчеству, - я даже не знаю, как объяснить ей, что всё, Егор здесь жить больше не будет, ну не могу я взрослым грубить, спасибо родителям за воспитание.

      - Ивановна…, ну зачем же так официально…, - лицо у неё стало такое слащавое, такое приторно-доброе, что меня чуть не затошнило. – Зови меня просто мамой.

      Ничего понять не могу, она же не очень-то и рада была нашим отношениям, что часто выказывала при встрече, если не прямым текстом, то недовольным выражением лица уж точно.

      - Антонина Ивановна, Егор вам всё сказал верно, мы больше не вместе, а будет он жить с вами, и захочет ли этого ваш Коля, меня совершенно не касается, - чем больше я говорила, тем злее становилось её лицо. – Я прошу вас покинуть мою квартиру и никогда больше сюда не приходить.

      - Как это не вместе? Ты что девочка моделью себя возомнила? Да ты на себя посмотри. Радоваться надо, что Егор с тобой живёт, держаться за мужика, а ты счастьем своим разбрасываешься… Такого дурака больше не найдёшь, при твоей-то комплекции.

      - Пошли вон отсюда, - не хотела я до скандала доводить, да мне выбора не оставили… подхватила её под локоток и потащила, не слишком грубо, к двери… совести совсем нет, мало того, что сынок её на моём попечении весь год просидел, так она же ещё и сама, как пиявка, сосала из меня деньги. – Быстро!

      - Да ты что делаешь? Да ты не только толстая, а ещё и хамка порядочная!

      - У меня есть все чеки переводов, которые я вам делала, - выставила за дверь и обувь её выкинула. – Если в течение недели деньги не вернёте, я в суд подам, ещё и на всю округу вас ославлю, так что поторопитесь!

      - Да ничего ты не докажешь, - смотрю на неё и понимаю, что правильно я эту семейку пропёрла, принеприятнейшие люди, отвёл бог беду. - Это Егора деньги были!
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